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MEDICAL PHASE ONE ORGANIZATION S.A. 
(en liquidation judiciaire) 
societe a responsabilite limitee 
31 , Val Sainte Croix 
L-1371 Luxembourg 
RCS LUXEMBOURG B94835 


Aux fins de publication 


Par jugement rendu en date du 8 decembre 2016, le Tribunal d’Arrondissement de et a Luxembourg, 
VP me Chambre, siegeant en matiere commerciale, apres avoir entendu le juge-commissaire en son 
rapport oral, le Liquidateur et le Ministere Public en leurs conclusions, a declare closes pour 
insuffisance d’actif les operations de la procedure de liquidation n°L-8068/12 de la societe anonyme 
MEDICAL PHASE ONE ORGANIZATION S.A., dont le siege social L-1371 Luxembourg, 31, Val 
Sainte Croix a ete denonce en date du 8 mai 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Societes 
de Luxembourg sous le numero B94835. 

Ce meme jugement a mis les frais a charge du Tresor. 


Pour extrait conforme 
Le Liquidateur 
MaTtre Julien BOECKLER 



